49. Zerlegung e. unsymmetrischen Mehrphasensystems in zwei symmetrische.  121
legen. Die beiden symmetrischen Teilsysteme sind verschieden groB, das groBere hat die Phasenfolge des unzerlegten unsymmetrischen Systems, das kleinere die entgegengesetzte.
Zur Erlauterung ist in Fig. 101 zunachst die Zusammensetzung zweier symmetrischer Dreiphasensysteme zu einem unsymmetrischen gezeigt. In dem groBen gleichseitigen Spannungsdreieck AfB'C eilt P/ gegen Pa' um 120° nach, P/ gegen Pa' um 120° vor. In dem kleinen gleichseitigen Spannungsdreieck A' D A eilt dagegen P&" — A A' gegen Pa" = A'D um 120° vor, P"' = DA gegen Pa" um 120° nach. Durch Parallelverschie-ben von Pa" = A'D nach B'B ergibt sich C^ CB = Pa als geometrische Summe von Pa' und P/. Da BD = BrA' = P^ ist BA = PC die Summe von Pc' und Pc", endlich AC = Pl die Summe von P&' und PB".
In dem resultierenden unsymmetrischen Spannungsdreieck ABC ist die Phasenfolge dieselbe wie in A'B'C.
Die beiden symmetrischen Teilsysteme sind durch zwei zu-sammenzusetzende Spannungsvektoren und deren Phasenverschiebung bestimmt. In Fig. 101 eilt z. B. P^f = B'B gegen Pft' um d vor. Beziehen wir alle Spannungsvektoren auf Pa' und Pa" und geben einem, z. B. P ', die Phase Null, so ist
Durch Addition entsprechender Vektoren folgt:
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.   (131)
Multipliziert man die zweite dieser Gleichungen mit e     3 , die dritte mit e~~3 ~s~ und addiert sie zur erst en, so ist
$  4-5p6e7^ + $ce~'T=3Pa/ = 35|Ja' ....   (132) Multipliziert man hingegen die zweite Gleichung mit e~7T3 di© dritte mit e+*~sf und addiert sie zur ersten, so ist
(133)ertel zu.
